CAMPEONATO INGLÊS - 2021/2022 





Manchester City 


30/10/2027 ds 11:00 
A Ainire Marriner 


O gsihaa Stacium (Manchesteo 


10º RODADA 


Crystal Palace 


«E Wilfried Zaha 
BB Jordan Ayew 


Aymeric Laporte 
Bernardo Silva 
Ederson Moraes fb 


Gabriel Jesus (gol anulado) X 


Manchester City 
68 


646 


Manchester City 


31, Ederson Moraes & 
2. Kyle Walker 
a. Rúben Dias (0) 
14. Aymeric Laporte 8 
4 27, João Cancelo 
16. Rodri Hernández 
417. Kevin De Bruyne 
20. Bernardo Silva 
9. Gabriel Jesus 
40, Jack Grealish 
47, Phil Foden 


13. Zack Steffen 
15. John Stones 
6. Nathan Aké 
11. Oleksandr Zinchenko 
8 Ilkay Gundogan 
25. Femandinho 
80, Cole Palmer 
17. Raheem Sterling 
125. Riyad Mahrez 


Conor Gallagher 
À Guaita 
+3 Conor Gallagher 


Ls Estatísticas 
Crystal Palace 

Posse de bola (%) 32 

Total de passes 314 
Passes corretos (%) 72 

Total de chutes 

Chutes no go! 

Escanteios 


Faltas cometidas 


AM Escalações 
Crystal Palace 


13 Guaita D 
2. Joel Ward 
3. Tyrick Mitchell 
6. Marc Guehi 
16. Joachim Andersen 
Ya Cheikhou Kouyaté 
18. James McArthur (c) 
23. Conor Gallagher & & 
49, Jordan Ayew 
11. Wilfried Zaha 4 
Odsonne Edouard 


Banco de Reservas 


1. Jack Butland 
5. James Tomkins 
17. Nathaniel Clyne 
34. Martin Kelly 
4. Luka Milivojevié 
17. Michael Olise 
fis. Jeffrey Schlupp 
14. Jean-Philippe Mateta 
1 20. Christian Benteke 





